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C.OMPAGNIA GENERALE DI ELKTTRICITA’ • Mod. CGE 1S25. Gamma onde medic t due gamine undo corte. Media frequenza 
46^ ke/a. Lo schema e quello del II (olio; il I lotto varia come indieato in basso a sinistra. 11 eommutatore si irova in posizione 

OM. Girundo nel senso della freeriu si trovano OC1 e OG2. 










